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Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
so daB im friiheren Beispiel fiir  eine halbe Wellenlange ea 2 =2,76 ist, um die Figur nicht zu sehr zu verzerren.
Addiert man zusammengehorige Vektoren OC± und OD^ OC^ und OD2, so ergeben sich die Vektoren OE± bis OEQ) die zunachst die Spannungsverteilung fiir 72 = 0, d. h. bei der offenen Leitung darstellen, denn hierfiir ist Gl. 233
$(jB=0)=!$Jea*(cos&a+ys^                                                (233a)
Diesem Diagrarnm entsprach bei der verlustfreien Leitung die ge-rade Linie.
Subtrahiert man zusammengehorige Vektoren OC± und OD± usf., so erhalt man die Vektoren OF:L bis OF(r   Diese stellen nach GL 234 %Z(J = 0) = | $9 [ea x (cos b x + j sin lx) — e~ a x cos (6 x — j sin 6 a?)] 2                                                                 .                   (233b)
die Stromverteilung bei offener Leitung (J"2 = 0) dar.
Wahlt man als Ausgangsvektor OA0 nicht $|ja, sondern ^Z, so stellen die durch Summation zweier Vektoren erhaltenen OE^ bis OEa in anderem MaBstab nach Gl. 234.
D
[ea* (cos &a? -f j sin 6 re) + e~a * (cos bx — ^ sin bx)]
(234a)
die Stromverteilung fiir Pa=05 d. h. bei kurzgeschlossenem Leitungs-ende dar, wahrend die durch Subtraktion zweier Vektoren erhaltenen bis OFB entsprechend Gl. 234 fiir P2=0
n&a;) — e- ax (cosbx — j sin bx)]
(234b) die Spannungsverteilung bei kurzgeschlossener Leitung abbilden.
=

Fig. 152.
Nun zeigt sich durch Vergleich der Gl. 233 a, b und 234a, b mit 233 und 234, daB man die Spannungs- und Stromvektoren bei Belastung erhalt durch Addition der entsprechenden Vektoron der offenen zu denen der kurzgeschlossenen Leitung.
In Fig. 152 sind die Kurven ®i — E^ und F^ — F^ noch-mals aufgetragen; der Vektor OA0 der Fig. 151 ist mit OPt, be-S. 646ff.    Fortpflanzungsgeschwindigkeit      v == T o                                                                                             o
